dyrektor publicznej Szkoły dokształcającej zawodowej 


przeżywszy lat 52, po krótkiej chorobie, zmarł dnia 20 listopada 1934 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim w Krakowie na miejsce wiecznego spo- 
czynku nastąpi we czwartek dnia 22 b. m. o godz. 10 rano, na który-to smutny obrzęd stroskani: 


zona z synami i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


a „CONCORDIA oe 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański 2, — Tel, 103-31. 


